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प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार , सितम्बर 28 , 2018 / आश्विन 6 , 1940 
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 28, 2018 / ASVINA 6, 1940 


सं . 3824 ] 
No. 3824 ] 


उपभोक्ता मामले , खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 

( उपभोक्ता मामले विभाग ) 
( भारतीय मानक ब्यूरो ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2018 
का . आ . 5003( अ). भारतीय मानक ब्यूरो नियम , 1987 के नियम 7 के उपनियम ( 1) के खंड ( ख ) के अनुसरण में 
भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं वे 
स्थापित हो गये हैं । 

स्थापित भारतीय मानक ( कों ) की स्थापित तिथि भारतीय मानक ( कों ) जो कि रद्द । रद्द होने की तिथि 
संख्या संख्या , वर्ष और शीर्षक 

होने हैं , अगर हैं , की संख्या , वर्ष 

और शीर्षक 
( 1) ( 3 ) 

( 5 ) 


( 2 ) 


( 4 ) 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस/ आई एस ओ गाइड 27 : 1983 | 20 सितम्बर 2018 
अनुरूपता के चिन्ह के दुरूपयोग के मामले 
में प्रमाणन निकाय द्वारा लिए जाने वाले 
सुधारात्मक कार्यवाही हेतु दिशानिर्देश 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


| आई एस / आई एस ओ/ आई ई सी गाइड 68 : | 

2002 अनुरूपता निर्धारण परिणामों की 
मान्यता एवं स्वीकार्यता हेतु व्यव्स्थाएं 


आई एस 1717 : 2018/ आई एस ओ 7800 | 20 सितम्बर 2018 
: 2012 धात्विक सामग्री - तार – सरल 

ऐठन परीक्षण 
( चौथा पुनरीक्षण ) 


आई एस 1717 : 2012/ आई एस ओ | 20 सितम्बर 2018 
7800 : 2003 धात्विक सामग्री - 
तार – सरल ऐठन परीक्षण 

(तीसरा पुनरीक्षण ) 
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20 सितम्बर 2018 


| 20 सितम्बर 2018 


आई एस 1745 : 2018 पेट्रोलियम 
हाइड्रोकार्बन साल्वेंट - विशिष्टि 

(तीसरा पुनरीक्षण ) 


आई एस 1745 : 1978 पेट्रोलियम 
हाइड्रोकार्बन साल्वेंट - विशिष्टि 

( दूसरा पुनरीक्षण) 


20 सितम्बर 2018 


आई एस 3657 : 2018 रेडियोग्राफिक 
इमेज गुणवत्ता संकेत की विशिष्टि 

( दूसरा पुनरीक्षण) 


आई एस 3657 : 1978 रेडियोग्राफिक | 20 सितम्बर 2018 
इमेज गुणवत्ता संकेत की विशिष्टि 

(पहला पुनरीक्षण) 


20 सितम्बर 2018 


20 सितम्बर 2018 


आई एस 4359 : 2018 कत्था - विशिष्टि । 

( पहला पुनरीक्षण ) 


आई एस 4359 : 1967 कत्था - 

विशिष्टि 


20 सितम्बर 2018 


आई एस 7905 : 2018 कैल्शियम 
अल्जिनेट, खाघ ग्रेड - विशिष्टि 

( दूसरा पुनरीक्षण ) 


आई एस 7905 : 1996 कैल्शियम 

17005 . 100 कैशियम | 20 सितम्बर 2018 
अल्जिनेट, खाघ ग्रेड - विशिष्टि 

(पहला पुनरीक्षण ) 


20 सितम्बर 2018 


आई एस 8451 : 2018 सीमलेस स्टील गैस | 20 सितम्बर 2018 
सिलेंडर का आवधिक निरीक्षण - रीति 

संहिता 
___ (तीसरा पुनरीक्षण) 


आई एस 8451 : 2009 उच्च दाब के 
गैस सिलिंडरों का आवधिक निरीक्षण 
एवं परीक्षण – रीति संहिता 

( दूसरा पुनरीक्षण) 


20 सितम्बर 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस/ आई एस ओ 8686 -3 : 1998 क्रेन 
– भार एवं भार संयोजनों हेतु डिजाइन 

सिद्धांत भाग 3 टावर क्रेन 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 13583 ( भाग 3) : 2018/ आई 

| 20 सितम्बर 2018 
एस ओ 9926-3 : 2016 क्रेन – ऑपरेटरों 

का प्रशिक्षण भाग 3 टावर क्रेन 


11. 


20 सितम्बर 2018 


आई एस 14467 : 2018/ आई एस 4302 : | 
2016 क्रेन - हवा भार मुल्यांकन 

( दूसरा पुनरीक्षण) 


आई एस 14467 : 1997/ आई एस | 20 सितम्बर 2018 
4302 : 1981 क्रेन - वायु भार 

मुल्यांकन 
( पहला पुनरीक्षण) 


12. 


| 


20 सितम्बर 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 14473 ( भाग 3) : 2018/ आई 
एस ओ 9927-3 : 2005 क्रेन — निरिक्षण 

भाग 3 टावर क्रेन 


13. 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 16227 (भाग 102) : 2018/ आई | 20 सितम्बर 2018 

ई सी / टी आर 61869-102 : 2014 
उपस्कर ट्रांसफार्मर भाग 102 इंडक्टिव 
वोल्टता ट्रांसफार्मर वाले सबस्टेशनों में 

फेरोरसोनेंस दोलन 


14 


20 सितम्बर 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 16329 : 2018 मिलेबेमेक्टिन , 

ईसी - विशिष्टि 


15. 


20 सितम्बर 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 16708 : 2018 आक्साडायर्जिल , . 

तकनीकी - विशिष्टि 
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16. 


20 सितम्बर 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 16715 : 2018 वात्या भट्टी का 
अतिमहीन पिसा हुआ दानेदार धातुमल - 

विशिष्टि 


17. 


20 सितम्बर 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 16837 : 2018 स्वचल वाहन – 

M1 श्रेणी के आलावा वाहनों के लिए 
___ आंतरिक फिटिंग — विशिष्टि 


20 सितम्बर 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 16856 : 2018/ आई एस ओ । 
23813 : 2007 क्रेन — नियुक्त व्यक्तियों 

का प्रशिक्षण 


19 . 


20 सितम्बर 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 16857 : 2018/ आई एस ओ 
16715 : 2014 क्रेन – क्रेनों में प्रयुक्त 

हस्त सिग्नल 


20. 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 16865 : 2018/ आई एस ओ - 20 सितम्बर 2018 
20332 : 2016 क्रेन – स्टील संरचनाओं 

की क्षमता का प्रमाण 


21. 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 16878 : 2018/ आई एस ओ/ ए | 20 सितम्बर 2018 
एस टी एम 51818 : 2013 80 और 300 

कि . ई. वो . के उर्जा के मध्य के विकिरण 
प्रसंस्करण के लिए इलेक्ट्रान बीम सुविधा में 

डोसिमेट्री के लिए अभ्यास 


20 सितम्बर 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 16919 : 2018 मैन्कोजेब + 
कार्बेन्डाज़ीम, आद्रेकरणीय पाउडर (डब्लु 

पी ) - विशिष्टि 


23. 


20 सितम्बर 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 16920 : 2018 हैकसाकोनाजोल 
+ ज़ाइनेब , आद्रकरणीय पाउडर ( डब्लु पी ) 

- विशिष्टि 


20 सितम्बर 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 16921 : 2018 ईमीप्रोथ्रिन 

तकनीकी - विशिष्टि 


20 सितम्बर 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 16979 : 2018 बोरस्कोप और 
वीडियोस्कोप का उपयोग करते हुए दृष्टिक 

निरीक्षण के मार्गदर्शीसिद्धांत 


20 सितम्बर 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 16993 : 2018 माइक्रोफाइन 

साधारण पोर्टलैंड — विशिष्टि 


20 सितम्बर 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 17031 (भाग 1) : 2018/ आई 
एस ओ 11228-1 : 2003 आर्गोनोमिक्स 
- हस्तचालित प्रहस्तन भाग 1 उठाना एवं 


ढोना 
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28. 


20 सितम्बर 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 17031 ( भाग 3) : 2018/ आई 
एस ओ 11228 - 3 : 2007 आर्गोनोमिक्स 
— मैनुअल हैंडलिंग भाग 3 उच्च आवृत्ति पर 

कम भार का संचालन 


29. 


20 सितम्बर 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 17032 : 2018/ आई एस ओ / टी 

एस 20646 : 2014 मसक्यूलोस्केल्टल 
कार्यभार के अनुकूलन के लिए अर्गोनोमिक्स 

दिशानिर्देश 


30. 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 17033 : 2018/ आई एस ओ/टी | 20 सितम्बर 2018 
आर 12296 : 2012 अर्गनॉमिक्स - 
हेल्थकेयर सेक्टर में लोगों का मैनुअल 

हैंडलिंग 


31. आई एस/ आई एस ओ / आई ई सी 27003 : 20 सितम्बर 2018 आई एस/ आई एस ओ/ आई ई सी । 20 सितम्बर 2018 
__ 2017 सूचना प्रौधोगिकी – सुरक्षा 

27003 : 2010 सूचना प्रौघोगिकी - 
तकनीक — सूचना सुरक्षा प्रबंध प्रणाली - 

सुरक्षा तकनीक - सूचना सुरक्षा प्रबंध 
दिशानिर्देश 

प्रणाली परिपालन मार्गदर्शन 
( पहला पुनरीक्षण ) 
इस भारतीय मानक की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9 , बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली -110 
002 क्षेत्रीय कार्यालयों : नई दिल्ली , कोलकाता, चंडीगढ़, चेन्नई, मुंबई, तथा शाखा कार्यालयों: अहमदाबाद, बंगलौर , 
भोपाल , भुवनेश्वर , कोयंबतूर, गुवाहाटी , हैदराबाद, जयपुर, नागपुर, पटना, पूणे तथा कोचि में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं । भारतीय 
मानकों को http:// www. standardsbis .in द्वारा इंटरनैट पर खरीदा जा सकता है । 

[ संदर्भ: PUB/3/3/ 2018-19] 
सी . बी . सिंह , अपर महानिदेशक 


MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION 


( Department of Consumer Affairs ) 


(BUREAU OF INDIAN STANDARDS) 


NOTIFICATION 


New Delhi , the 26th September, 2018 


S. O . 5003( E ). — In pursuance of clause (b ) of sub -rule ( 1 ) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards 
Rules, 1987 , the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards, particulars of which are 
given in the second column of schedule hereto annexed has been established on the date indicated against it in 
third column . The particulars of the standards, if any, which are given in the fourth column shall also remain 
in force concurrently till they are cancelled on the date indicated against them in the fifth column. 
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SCHEDULE 


Sl. No. 


No. Year & Title of the Indian 

Standards Established 


Date of 
Establishment 


Date of 
Cancellation 


No., Year & Title of the 
Indian Standards to be 
Cancelled , if any 

(4 ) 


(5 ) 


20 Sep 2018 


NA 


NA 


IS/ ISO Guide 27 : 1983 Guidelines 
for Corrective Action to be taken by 
a Certification Body in the Event of 
Misuse of its Mark of Conformity 


20 Sep 2018 


NA 


NA 


IS/ISO /IEC Guide 68 : 2002 
Arrangements for the Recognition 
and Acceptance of Conformity 

Assessment Results 


3 . 


20 Sep 2018 


20 Sep 2018 


IS 1717 : 2018 /ISO 7800 : 2012 
Metallic Materials – Wire – Simple 

Torsion Test 
(Fourth Revision ) 


IS 1717 : 2012 /ISO 7800 : 

2003 Metallic Materials - 
Wire - Simple Torsion Test 

( Third Revision ) 


20 Sep 2018 


20 Sep 2018 


IS 1745 : 2018 Petroleum 
Hydrocarbon Solvents - 

Specification 
( Third Revision ) 


IS 1745 : 1978 Specification 
for Petroleum Hydrocarbon 

Solvents 
(Second Revision ) 


5 . 


20 Sep 2018 


20 Sep 2018 


IS 3657 : 2018 Specification for 
Radiographic Image Quality 

Indicators 
( Second Revision ) 


IS 3657 : 1978 Specification 
for Radiographic Image 

Quality Indicators 
( First Revision ) 


20 Sep 2018 


IS 4359 : 2018 Kattha – 

Specification 
(First Revision ) 


IS 4359 : 1967 Specification 

for Kattha 


20 Sep 2018 


7. 


20 Sep 2018 


20 Sep 2018 


IS 7905 : 2018 Calcium Alginate , 
Food Grade – Specification 

(Second Revision ) 


IS 7905 : 1996 Calcium 
Alginate , Food Grade – 

Specification 
(First Revision ) 


20 Sep 2018 


20 Sep 2018 


IS 8451 : 2018 Periodic Inspection 
and Testing of Seamless Steel Gas 
Cylinders – Code of Practice 

( Third Revision ) 


IS 8451 : 2009 Periodic 
Inspection and Testing of 
High Pressure Gas Cylinders 

- Code of Practice 
( Second Revision ) 


20 Sep 2018 


NA 


NA 


IS /ISO 8686 - 3 : 1998 Cranes – 
Design Principles for Loads and 
Load Combinations Part 3 Tower 

Cranes 


10 . 


20 Sep 2018 


NA 


NA 


IS 13583 (Part 3 ) : 2018 /ISO 9926 - 

3 : 2016 Cranes – Training of 
Operators Part 3 Tower Cranes 


11. 


20 Sep 2018 


| 20 Sep 2018 


IS 14467 : 2018/ ISO 4302 : 2016 
Cranes – Wind Load Assessment 

(First Revision ) 


IS 14467 : 1997 /ISO 4302 : 
1981 Cranes – Wind Load 

Assessment 
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20 Sep 2018 


NA 


NA 


IS 14473 (Part 3 ) : 2018 /ISO 9927 
3 : 2005 Cranes - Inspections Part 3 

Tower Cranes 


13 . 


20 Sep 2018 


NA 


NA 


IS 16227 (Part 102 ) : 2018 /IEC / TR 
61869- 102 : 2014 Instrument 

Transformers Part 102 
Ferroresonance Oscillations in 
Substations With Inductive Voltage 

Transformers 


14 . 


20 Sep 2018 


NA 


IS 16329 : 2018 Milbemectin , EC – 

Specification 


NA 


15. 


IS 16708 : 2018 Oxadiargyl, 
Technical - Specification 


20 Sep 2018 


ΝΑ 


NA 


16. 


20 Sep 2018 


NA 


NA 


IS 16715 : 2018 Ultrafine Ground 
Granulated Blast Furnace Slag - 

Specification 


17. 


20 Sep 2018 


NA 


NA 


IS 16837 : 2018 Automotive 
Vehicles – Interior Fittings for 
Other Than M1 Category of 

Vehicles – Specification 


18 . 


20 Sep 2018 


NA 


NA 


IS 16856 : 2018/ ISO 23813 : 2007 
Cranes – Training of Appointed 

Persons 


19 . 


20 Sep 2018 


ΝΑ 


NA 


IS 16857 : 2018 /ISO 16715 : 2014 
Cranes – Hand Signals Used with 

Cranes 


20 . 


20 Sep 2018 


NA 


NA 


IS 16865 : 2018 /ISO 20332 : 2016 
Cranes – Proof of Competence of 

Steel Structures 


21 . 


20 Sep 2018 


ΝΑ 


NA 


IS 16878 : 2018 /ISO /ASTM 51818 
: 2013 Practice for Dosimetry in an 

Electron Beam Facility for 
Radiation Processing at Energies 

Between 80 and 300 keV 


22. 


20 Sep 2018 


NA 


ΝΑ 


IS 16919 : 2018 Mancozeb + 
Carbendazim , Wettable Powder 

(WP) - Specification 


23 . 


20 Sep 2018 


NA 


NA 


IS 16920 : 2018 Hexaconazole + 
Zineb , Wettable Powder (WP) – 

Specificatio 


IS 16921 : 2018 Imiprothrin 

Technical - Specification 


20 Sep 2018 


NA 


NA 


25 . 


20 Sep 2018 


NA 


NA 


IS 16979 : 2018 Guidelines for 
Visual Inspection Using Borescopes 

and Videoscopes 
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26 . 


IS 16993 : 2018 Microfine Ordinary 

Portland Cement - Specification 


20 Sep 2018 


NA 


NA 


20 Sep 2018 


NA 


NA 


IS 17031 (Part 1) : 2018 /ISO 

11228 - 1 : 2003 Ergonomics – 
Manual Handling Part 1 Lifting and 

Carrying 


20 Sep 2018 


NA 


NA 


IS 17031 (Part 3 ) : 2018 /ISO 

11228 - 3 : 2007 Ergonomics - 
Manual Handling Part 3 Handling 
of Low Loads at High Frequency 


29. 


20 Sep 2018 


NA 


NA 


IS 17032 : 2018/ISO / TS 20646 : 
2014 Ergonomics Guidelines for the 
Optimization of Musculoskeletal 

Workload 


30 . 


20 Sep 2018 


NA 


NA 


IS 17033 : 2018 /ISO / TR 12296 : 
2012 Ergonomics – Manual 
Handling of People in the 

Healthcare Sector 


31. 


20 Sep 2018 


20 Sep 2018 


IS/ISO /IEC 27003 : 2017 
Information Technology - Security 
Techniques – Information Security 
Management Systems - Guidance 

( First Revision ) 


IS /ISO /IEC 27003 : 2010 
Information Technology - 
Security Techniques – 
Information Security 
Management System 
Implementation Guidance 


Copies of these standards are available for sale with Bureau of Indian Standards, Manak Bhawan , 9 , Bahadur 
Shah Zafar Marg, New Delhi- 110002 ; Regional Offices: Kolkata , Chandigarh , Chennai, Mumbai and Branch Offices: 
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